2018 年 3 月 28 日 


トヨ タ 和 目 動車 、 量 販 型 燃料 電池 バス !「 S0RA」 を 発売 
ー 燃 料 電池 バス と し て 、 国 内 で 初め て 型式 認証 を 取得 。 2020 年 まで に 東京 を 中 心 に 
100 台 以 上 の 普及 を 見 込む ー 


トヨ タ 自 動車 (株 ) (以下 、 ト ヨタ ) は 、 燃 料 電池 バス (以下 、 FC バス) 「SORA」 の 型式 認証 を 
FC バス と し て 国内 で 初め て 取得 し 、3 月 7 日 より 販売 を 開始 し まし た 。 


今後 、2020 年 の 東京 オリ ン ピ ッ ク ・ パ パラリンピック に 向け て 、 東 京 を 中 心 に 100 台 以 上 の FC 
バス 導入 が 予定 され て いま す 。 市 街 地 を 走行 する FC バス が 増え る に つれ て 、 一 般 社会 か ら の 理解 
が 高まっ て いく こと を 期待 し て いま す 。 
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燃料 電池 バス 「SORA」 


トヨ タ は 、 人々 に 寄り 添い 、 皆 が それ ぞ れ の 可能 性 に チャ レン ジ で きる 社会 づく り へ の サポ ー ト 
を 通じ て 、 お 客 様 の 生活 や や 社会 全体 の 向上 や 改善 に 頁 献 し た いと い 2 決意 を 込め 、 自 動車 会 社 か ら 
モビ リティ サー ビス 会 社 へ の 変革 を 目指 す グ ロー バル 企業 チャ レン ジ 「Start Your Impossible」 
を 開始 し まし た 。 「SORA」 の 開発 に あたっ て も 、 お客 様 に 移動 の 目 由 を 提供 し 、 街 の アイ コン と し て 
親しま れる バス を 追求 し まし た 。 


社会 の た め に 働く クル レル マ で ある か ら こ そ 、 環 境 に 配慮 する と と も に 、 炎 害 時 に 電源 と し て 利用 で 
きる 「 ト ヨタ フュ ー エ ル セ ル シス テム (TFCS) 」 を 採用 し まし た 。 「SORA」 に 乗っ て いた だ く こ と 
で 、 す べ て の お お客様 に と っ て 「 移 動 」 が チャ レン ジ す る た め の 障 害 で は な く 、 夢 を 叶え る た め の 
可能 性 に な っ て ほし いと の 想い か ら 、 人 を 中 心 に 考え た ユニ バー サル デザ イン と 機能 を 採用 し ま し た 。 
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具体 的 な 特徴 は 、 以 下 の 通 り で す 。 


【 高 い 環境 性 能 と FC な ら で は の 嬉し さ 】 


・ 燃 料 電池 自動 車 「MIRAI」 向け に 開発 し た 「 ト ヨタ フュ ー エ ル セ ル シス テム 」 を 採用 し 、 走 行 
時 に CO。 や 環境 負荷 物質 を 排出 し な い 優 れ た 環境 性 能 と 、 騒 音 や 振動 が 少な い 快 適 な 乗り 心地 
を 実現 し まし た 。 


・ 大 容量 外部 給電 シス テム を 搭載 し て お り 、 高 出力 か つ 大 容量 の 電源 供給 能力 (最高 出力 9kW、 
供給 電力 基 235kWh“ り を 備え て お り 、 災 害 時 に 電源 と し て の 利用 が 可能 で す 。 
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【 す べ て の 人 が より 自由 に 移動 で きる た め の 、 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イン と 機能 
・ 自 動 格納 機構 付き 横向 き シ ー ト (日 本 初 ?) 


未 使 用 時 に は 目 動 的 に 格納 され る シー ト を 採用 し 、 ベ ビー カー や 車いす 利用 者 と 一 般 利 用 者 
の 居住 性 を 両立 させ まし た 。 
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・ 視 界 支援 カメ ラン シス テム (バス 周辺 監視 機能 ) (日 本 初 *) 


車内 外 に 配置 し た 8 個 の 高 精細 カメ ラ の 画像 を 運転 証 モニ ター に 表示 。 さらに 、 バス 停車 時 に 


は 周囲 の 歩行 者 や 自転 車 な どの 動体 を 検知 し 、 運転 手 へ 音 と 画像 で 知ら せる 「 視 界 文 援 カメ ラ 
シス テム 」 を 搭載 し 、 安 全 性 を 向上 させ て いま す 。 





・ 加 速 制御 に より 、 安 全 性 を 向上 (日 本 初 " り 


モー ター 走行 に より 変速 ショ ッ ク が な いこ と に 加え 、 急 加速 を 抑制 し 緩やか な 発進 を 可能 と 
する 加速 制御 機能 を 採用 し 、 車 内 で 立っ て いる お 客 様 の 安全 性 に 配慮 し まし た 。 


【 デ ザイ ン 】 


・ 従 来 の 路線 バス に 見 られ る 六面体 ( 箱 形 ) か ら 大 きく 異な る 立体 的 な 造形 を 追求 し 、 前 後 ラ ンプ 
に LEBD 採用 、 


一 目 で FC バス と わか る 特徴 的 な デザ イン と し て いま す 。 
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く 主 要 諸 元 > 


1 


車両 


10, 525 ン 2, 490 プ 3, 350mm 
定員 (座席 十 立 席 十 乗 務 員 ) 
020 グ ルン 





020 交流 同期 電動 機 
335N・mX2 (34.2kgf・mX2) 
合 圧 水素 タン ク 
600U 。 (6 {〔{〔{〔ttR ぱ ミ ぷ ゾ ト ラ ラ ッ 4 


タン ク 内 容積 600L 








駆動 用 バッ テリ ー ニッ ケル 水素 


外部 電源 供給 シス テム ぇ 2 | 最高 出 カ ン 供 給電 力量 9kW ノ 235kWh 





SORA : 地球 の 水 の 循 環 を 表し て お り 、Sky、0cean、River、Air の 頭 文字 を つなげ た も の 。 


*2 接続 する 給電 器 の 性 能 、 水 素 残 量 、 消 費 電力 に より 、 給 電 可 能 な 電力 と 電力 量 は 異な る 。 外部 給電 器 は 、 別 売り 。 
*※3 2018 年 3 月 28 日 現在 トヨ タ 調 べ 。 
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